ANTONI PISKOZUB 


konduktor kolei Karola Ludwika, 


przeżywszy lat 33, po długiej i ciężkiej chorobie, opatrzony św. Sakramentami, 
zasnął w Panu dnia 7 marca 1691 r. 


W smutku pograżona rodzina zaprasza krewnych, Przyjaciół, Znajomych i pobożną Publi- 
czność, na wyprowadzenie zwłok w Poniedziałek dnia J b. m. o godzinie 3 popołudniu, 
z domu pod I. 27, przy ulicy Sławkowskiej, wprost na miejsce wiecznego spoczynku. 
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